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RYSZARD BILSKI 


NAJLEPSZY OJCIEC I DZIADEK 
Przeżywszy lat 77, zmarł dnia 7 listopada 2004 r. 
MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w poniedziałek 
dnia 15 listopada 2004 r. o godz. 9.40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 
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